GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DELTA HÀ NỘI 


Công ty TNHH Cơ Điện Delta Hà Nội là đơn vị uy tín hàng đầu chuyên cung cấp thang 
máng cáp, vỏ tủ điện, tủ cứu hỏa. 


Cơ điện Delta Hà Nội đã và đang là đối tác quen thuộc của nhiều đơn vị nhà thầu, công 
ty xây dựng lớn nhỏ trên toàn quôc và cả thê giới. 





Với tiêu chí luôn phấn đấu đề trở thành đơn vị đứng hàng đầu trong lĩnh vực của mình và 
phát triển bền vững, Delta Hà Nội luôn không ngừng tự hoàn thiện, nỗ lực hết mình. Đề 
cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Và cập nhật công nghệ kỹ thuật mới 
với giá cạnh tranh nhất, sự phục vụ tốt nhất. 


Sản phẩm phân phối chính tại cơ khí Delta Hà Nội: 


5e Thang máng cáp 

°«ồ Túcứu hỏa 

s« Vỏ tủ điện 

« Tủ Rack, tủ mạng 
‹ _ Gia công đồ cơ khí 
‹e Tủ đựng đồ 


Những cam kết Delta Hà Nội: 


e - Vật liệu cao câp, an toàn. 


‹ - Dây chuyên Delta Hà Nội sản xuất của chất lượng quốc tế, đã được ký kết 
xuất khẩu tại nhiều thị trường. 

‹« Mẫu mãđa dạng, cập nhật xu hướng mới. 

«e Giá cả đảm bảo luôn ôn định, minh bạch. 


Thông tin liên hệ Delta Hà Nội: 

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DELTA HÀ NỌI 

Trụ sở: Huyền Kỳ — Tổ dân phố số 7 - Phường Phú Lãm — Quận Hà Đông - TP Hà Nội 
Hotline: 0986.122.389 — 09677.468.55 

Email: kd.codiendelta@gmail.com 

Website: http://votudiencongnghiep.com/ 

Email: kd.codiendelta@gmail.com 

Facebook: https://fb.com/sanxuatthangmangcap.votudien.tucuuhoa.taihanoi 
Twitter: https://twitter.com/delta _hanoi 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/deltahanoi/ 

Pinterest: https://www.pinterest.com/deltahanoi/ 


